Eifersucht mich quält 
Strumming: \|t\1\? 


G|Em]|D| |D7| |Em| | 


G Em DD6 D7 Em Em? 

Ich träumt‘ von vergang'ner Zeit, und mein Herz schlug schnell dabei, 
Em6 |D Dsus4|D Em Em? Cc 

die Kontrolle ich verlor, die Kontrolle ich verlor. 
G Dm/F C Dsus4 G Dm/F Bb 

Ich hat‘ nie vor, dir wehzutun, dass du nun weinst, tut mir so leid, 
G GI/F# Em Em’/D C G 

oh nein, ich wollte dir nicht weh tun, doch Eifersucht mich quält. 
G Em D D6 D7 Em Em? 

Nun, ich war so sicher mir, du würd'st lieben mich nicht mehr, 
Em6 D Dsus4 D Em Em? C 

ich erschaudert innerlich, ich erschaudert innerlich. 
G Dm/F C Dsus4 G Dm/F Bb 

Ich hat‘ nie vor, dir wehzutun, dass du nun weinst, tut mir so leid, 
G GI/F# Em Em’T/D C G 

oh nein, ich wollte dir nicht weh tun, doch Eifersucht mich quält. 
G Em D D6 D7 Em Em6 D Em Em? C 
B3-5 e3 B5-3-5 G2 G2-4 B3 G4-2-4 D2 D2-4 G0-2-4 B3-3 D2-4 G0-2-4 B5-5 
G Dm/F C Dsus4 G Dm/F Bb 

Ich hat‘ nie vor, dir wehzutun, dass du nun weinst, tut mir so leid, 
G GI/F# Em Em’T/D C G 

oh nein, ich wollte dir nicht weh tun, doch Eifersucht mich quält. 
G Em D D6 D7 Em Em? 

Ich wollt fangen deinen Blick, glaubt, du dich vor mir versteckt, 
Em6 D Dsus4 D Em Em7 C 

fraß den Schmerz in mich hinein, fraß den Schmerz in mich hinein. 
G Dm/F C Dsus4 G Dm/F Bb 

Ich hat‘ nie vor, dir wehzutun, dass du nun weinst, tut mir so leid, 
G GI/F# Em Em’/D C G 

oh nein, ich wollte dir nicht weh tun, doch Eifersucht mich quält, pass auf, 
C G 

denn Eifersucht mich quält, gib acht, Schatz, 
C G 


weil Eifersucht mich quält. 
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